ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 4) 


(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.] 


Коды, начинающиеся на цифру 6 









































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

6 (красный) ВВУ\У56-ОЗ\/ Зе $00323 Варикап 

60$ ВАКбО Зе $01143 3 рт-диода 

605 №$0605 ЕСИ $0Т23 р-канальный МОП-транзистор 60 В, 180 мА 

615 ВАКБб1 Зе $0Т143 Аттенюатор на трех рт-диодах 

61А ММВЕА117 Ма+ _ Малосигнальный ключевой п-канальный ПТ 

61С ММВЕА118 Ма+ _ Малосигнальный ключевой п-канальный ПТ 

61А ММВЕА119 Ма+ _ Малосигнальный ключевой п-канальный ПТ 

61. ММВЕА091 Ма+ _ Малосигнальный ключевой п-канальный ПТ 

61к ММВЕА092 Ма+ _ Малосигнальный ключевой п-канальный ПТ 

61Е ММВЕА093 Ма+ _ Малосигнальный ключевой п-канальный ПТ 

61мМ ММВЕ4859 Ма+ _ Малосигнальный ключевой п-канальный ПТ 

61м ММВЕ5514 Ма+ _ Малосигнальный ключевой р-канальный ПТ 

61Р ММВЕ5115 Ма+ _ Малосигнальный ключевой р-канальный ПТ 

610 ММВЕ5516 Ма _ Малосигнальный ключевой р-канальный ПТ 

61$ ММВЕ5458 Ма+ _ п-канальный ПТ общего применения 2№5458 

61т ММВЕ5459 Ма+ _ п-канальный ПТ общего применения 2№5459 

614 ММВЕ5461 Ма+ _ р-канальный ПТ общего применения 2№5461 

61\/ ММВЕ5462 Мат _ р-канальный ПТ общего применения 2№5462 

62 ОТС123ЗУЕ Коп ЕМТЗ при, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

62 ОТС123УЧА Кой $С70 прп, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

62 ОТС12ЗУКА Коп $С59 прп, 2,2к/1Ок, 50 В, 100 мА 

62Р ММВЕ201 Мат _ п-канальный ПТ общего применения +201 

620 ММВЕ{202 Ма+ - п-канальный ПТ общего применения +/202 

62& ММВЕ/203 Ма+ _ п-канальный ПТ общего применения ./203 

62$ ММВЕ/270 Ма+ _ р-канальный ПТ общего применения ./270 

62тТ ММВЕ271 Мат _ р-канальный ПТ общего применения +271 

62\/ РУМ62МВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 62 В, 0,3 Вт 

62у В7\/49-С62 РЫ $0т89 Стабилитрон 62 В, 1 Вт 

63$ ВАТб4 Зе $0Т23 Диод Шоттки общего применения 40 В, 250 мА 
63$ ВАТбА\/ Зе $0Т323 Диод Шоттки общего применения 40 В, 250 мА 
630 ММВЕ{ 304 Ма+ _ п-канальный ПТ \УНЕ +304 

64 ОТС114УЕ Коп ЕМТЗ прп, 10к/47к, 50 В, 100 мА 

64 0ТС114УЧА Коп $С70 прп, 10к/47к, 50 В, 100 мА 

64 0ТС114УКА Коп $С59 прп, 10к/47к, 50 В, 100 мА 

645 ВАТб4-04 Зе $0Т23 Полумост Шоттки общего применения 40 В, 250 мА 
645 ВАТб4-04\\/ Зе $0Т323 Полумост Шоттки общего применения 40 В, 250 мА 
65$ ВАТб4-05 Зе $0Т23 Два диода Шоттки с общим катодом 40 В, 250 мА 
65$ ВАТб4-05\// Зе $0Т323 Два диода Шоттки с общим катодом 40 В, 250 мА 
66$ ВАТб4-06 Зе $0Т23 Два диода Шоттки с общим анодом 40 В, 250 мА 
66$ ВАТб4-06\// Зе $0Т323 Два диода Шоттки с общим анодом 40 В, 250 мА 
67$ ВАТб4-07 Зе $01143 Два диода Шоттки общего применения 40 В, 250 мА 
67$ ВАТбА4-07\// Зе $0Т343 Два диода Шоттки общего применения 40 В, 250 мА 
67 ВЕР67 ТЖ — прп, радиочастотный, 7,5 ГГц 10 В, 50 мА 

67К ВЕР6б7К ТК — прп, радиочастотный 7,5 ГГц, 10 В, 50 мА 

68у В7\/49-С68 РЫ $0т89 Стабилитрон 68 В, 1 Вт 

68\/ РЕМ68МВ1 РЫ $0тТ346 Стабилитрон 68 В, 0,3 Вт 

69 ОТА114УЕ Мо! $0тТ416 рпр, 10к/47к 

69 ОТС115ЕЕ Кой ЕМТЗ прп, 100к/1ООк, 50 В, 20 мА 

69 ОТС115ЕЧА Коп $С70 прп, 100к/1О0к, 50 В, 20 мА 

69 ОТС115ЕКА Коп $С59 прп, 100к/1О0к, 50 В, 20 мА 

605 №5$0605 Шей - р-канальный ключевой МОП-транзистор 60 В 
610 №$0610 Рси - р-канальный ключевой МОП-транзистор 60 В 
614 ЕММТ614 2е{ ЗОТ23 Ключ 

617 ЕММТ617 га $О0Т23 прп, импульсный, 15 В, ЗА 

618 ЕММТ618 2е{ $О0Т23 прп, импульсный, 20 В, 2,5 А 

619 ЕММТ619 ге $0Т23 прп, импульсный, 50 В, 2А 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
621 РЕМ6б.2МВ1 РЫ $01346 Стабилитрон 6,2 В, 0,3 Вт 
622 РЕМ6б.2МВ2 РН $01346 Стабилитрон 6,2 В, 0,3 Вт 
623 РЕМ6б.2МВЗ РЫ $01346 Стабилитрон 6,2 В, 0,3 Вт 
624 ЕММТ624 ге $ОТ23 _ 

625 ЕММТ625 ге $ОТ23 _ 

634 ЕММТ634 ге $О0Т23 прп, составной, 100 В, 0,9 А 
651 Р7Т651 Мо: $0Т223 прп 60 В, 1А 

681 РУМб.8МВ1 РЫ $01346 Стабилитрон 6,8 В, 0,3 Вт 
682 РЕМ6б.8МВ2 РЫ $01346 Стабилитрон 6,8 В, 0,3 Вт 
683 РЕМ6.8МВ1 РЫ $01346 Стабилитрон 6,8 В, 0,3 Вт 
6А ММВЕ4416 Мое $О0Т23 п-канальный ПТ, УНЕ 2№4416 
6А МУМ2111 Мое $ОТ23 рипр, 10к/1Ок 

6А МУМ5111 Мое $01323 рпр, 10к/1Ок 

6А ВС817-16 РЫ $ОТ23 ВС337-16 

6А$ ВС817-16 Зе $0Т23 ВС337-16 

6А$ ВС817-16 Зе $01323 ВС337-16 

бАр ВС817-16\\/ РЫ $О0Т23 ВС337-16 

бА+ ВС817-16 РЫ $ОТ23 ВС337-16 

бА+ ВС817-16\/ РЫ $01323 ВС337-16 

бА- ВС817-16\/ РЫ $01323 ВС337-16 

6А2 РУМб.2МВ2А РН $01346 Два стабилитрона 6,2 В, 0,3 Вт, общий анод 
6А8 РУМб.8МВ2А РН $01346 Два стабилитрона 6,8 В, 0,3 Вт, общий анод 
бАК ВС817-16К РЫ $О0Т23 ВС337-16 

бАР ВС817-16 ге $ОТ23 ВС337-16 

6в ММВЕ5484 Мое $ОТ23 п-канальный ПТ 2№5484 
6В ВС817-25 РЫ $ОТ23 ВС337-25 

6В$ ВС817-25 Зе $ОТ23 ВС337-25 

6В$ ВС817-25\/ Зе $01323 ВС337-25 

6Вр ВС817-25 РЫ $ОТ23 ВС337-25 

6В+ ВС817-25 РЫ $О0Т23 ВС337-25 

6В+ ВС817-25\/ РЫ $01323 ВСЗ37-25 

6В- ВС817-25\/ РЫ $01323 ВС3З37-25 

6В МУ№2112 Мое $ОТ23 рпр, 22к/22к 

6в МУМ5112 Мое $01323 МУ№2112 

6вк ВС817-25® РЫ $ОТ23КВ ВСЗ37-25 

6в2 ВС817-25 ге $О0Т23 ВС337-25 

6С ВС817-40 РЫ $ОТ23 ВС337-40 

6С$ ВС817-40 Зе $О0Т23 ВСЗ37-40 

6С$ ВС817-40\/ Зе $01323 ВС337-40 

6Ср ВС817-40 РЫ $ОТ23 ВСЗ37-40 

6С+ ВС817-40 РЫ $ОТ23 ВС337-40 

6С+ ВС817-40\/ РЫ $01323 ВС337-40 

6С- ВС817-40\/ РЫ $01323 ВСЗ37-40 

6С ММВЕУЗ10 Мое $О0Т23 п-канальный ПТ 1310 

6С МУ№2113 Мое $ОТ23 рпр, 47к/47к 

6С МУМ5113 Мое $01323 МУ№2113 

6скв ВС817-40В РЫ $ОТ23К ВС337-40 

6С7 ВС817-40 ге $ОТ23 ВСЗ37-40 

60р ВС817 РЫ $ОТ23 ВС337 

60+ ВС817 РЫ $О0Т23 ВС337 

60+ ВС817\/ РЫ $01323 ВС337 

60- ВС817\/ РЫ $01323 ВС337 

60 ММВЕ5457 Мое $ОТ23 п-канальный ПТ №5457 
60 МУ№2114 Мое $ОТ23 рпр, 10к/47к 

60 МУМ5114 Мое $01323 МУМ21141 

607 ВС817 ге $ОТ23 ВС337 

6Е ЕММТ-АЭЗВ. ге ЗОТ23К МР$ЗАЭЗ 

6Е ММВЕ5460 Мое $ОТ23 р-канальный ПТ 2№5460 
6бЕ ВС818-16 РЫ $О0Т23 ВС338-16 

6Ез ВС818-16 Зе $ОТ23 ВС338-16 

6Ез ВС818-16\/ Зе $01323 ВС338-16 

6бЕ МУ№2115 Мое $ОТ23 рпр, 10к 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
бЕ МУМ5115 Мо! $0Т323 МУМ2115 

бЕК ВС818-16В РЫ $О0Т23 ВСЗ38-16 

6Е7 ВС818-16 2е{ $О0Т23 ВСЗ38-16 

6Е ММВЕ4860 Мо! $ОТ23 п-канальный ПТ 2№4860 

6Е ВС818-25 РН $О0Т23 ВСЗЗ8-25 

6Е$ ВС818-25 Зе $0Т23 ВСЗ38-25 

6Е$ ВС818-25\\ Зе $0Т323 ВСЗ38-25 

6Е МУ№2116 Мо! $О0Т23 рир, 4,7к 

6Е МУМ5116 Мо! $0Т323 МУ№2116 

6Е Са|-6Е МС $0т89 Усилитель 0...4 ГГц, ММС, 12 дБ 
6бЕВ ВС818-25В РЫ ЗОТ23В ВСЗ38-25 

6Е7 ВС818-25 2е{ $О0Т23 ВСЗ38-25 

6С ВС818-40 РЫ $О0Т23 ВСЗ38-40 

6С5$ ВС818-40 Зе $О0Т23 ВСЗ38-40 

6С5$ ВС818-40\// Зе $0Т323 ВСЗ38-40 

6с ММВЕ4393 Мо! $О0Т23 п-канальный ПТ 2№4393 

6С МУ№2130 Мо! $О0Т23 рпр, 1к/1к 

6С МУМ5130 Мо! $0Т323 МУ№2130 

6св ВС818-408В РЫ $О0Т23 ВСЗ38-40 

6С2 ВС818-40 2е{ $О0Т23 ВСЗ38-40 

рбс РМВЕА4393 РЫ $О0Т23 п-канальный ПТ 2№4393 

6Нр ВС818 РЫ $О0Т23 ВС338 

6нй ВС818 2е{ $О0Т23 ВС338 

ен ММВЕ5486 Мо! $О0Т23 п-канальный ПТ 2№5486 

ен МУ№2131 Мо! $О0Т23 рир, 2,2к/2,2к 

ен МУМ5131 Мо! $0Т323 МУ№2121 

6. ММВЕ4391 Мо! $О0Т23 п-канальный ПТ 2№4391 

6. МУ№2132 Мо! $0Т23 рир, 4,7к/4,7к 

6. МУМ5132 Мо! $0Т323 МУМ2132 

рб. ММВЕ4391 РЫ $О0Т23 п-канальный ПТ 2№4391 

6к ММВЕ4932 Мо! $О0Т23 п-канальный ПТ 2№4932 

6к МУ№2133 Мо! $О0Т23 рпр, 4,7к/47к 

6к МУМ5133 Мо! $0Т323 МУ№2133 

рек ММВЕА4932 РЫ $О0Т23 п-канальный ПТ 2№4932 

бе ММВЕ5459 Мо! $0Т23 п-канальный ПТ 2№5459 

бе МУ№2134 Мо! $О0Т23 рир, 22к/47к 

бе МУМ5134 Мо! $0Т323 МУ№2134 

6м ММВЕ5485 Ма $О0Т23 п-канальный ПТ \НЕ 2№5485 

6м ММВЕ4861 Ма+ $0Т23 п-канальный ПТ, переключатель/прерыватель 
60 ММВЕ {305 Ма+ _ п-канальный ПТ \УНЕ {305 

6Р ММВРЕ.111 Ма _ п-канальный ПТ 4111 

6Р ВСХ71НК РН ЗОТ23В ВСХ79 

6& ММВРЕ.112 Ма - п-канальный ПТ 4112 

6Р ММВРЕ.113 Ма _ п-канальный ПТ 113 

6$ ММВЕ.176 Ма _ п-канальный ПТ 176 

6$ ММ$071 Мо: _ $! (кремниевый) диод общего применения 
р6$ РМВЕ.176 РЫ _ п-канальный ПТ 176 

6т ВС\М/68 СК Зе _ рир, 45 В, 0,8 А, 350 мВт 

6т ММВРЕ.310 Мо! $О0Т23 п-канальный ПТ УНЕ 4310 

60 ММВРЕ.309 Ма $ОТ23 п-канальный ПТ ЧНЕ 4309 

6\/ ВС\М/65СВ 2е{ ЗОТ23В при, 32 В, 0,8 А 

6\/ ММВЕ/174 Ма+ _ р-канальный ПТ 174, прерыватель 
6\/2 Р2М6.2МВ РЫ $0тТ346 Стабилитрон 6,2 В, 0,3 Вт 

6\/8 Р2М6.8МВ РЫ $0Т346 Стабилитрон 6,8 В, 0,3 Вт 

6\м/ ВС\М/67СВ 2е{ ЗОТ23В рир, 32 В, 0,8 А 

6\/ ММВРЕ.175 Мо! $ОТ23 р-канальный ПТ {175 

рб\м\ РМВЕ.175 РЫ $О0Т23 р-канальный ПТ 4175 

6х ММВЕ./174 Ма+ _ р-канальный ПТ 174, прерыватель 
рёх РМВЕ/174 РЫ _ р-канальный ПТ 174, прерыватель 
бу ММВЕ.177 Мо! $О0Т23 р-канальный ПТ 4177 

рбу РМВЕ.177 РЫ $О0Т23 р-канальный ПТ 1177 

6\2 В7\/49-С6\/2 РЫ $0т89 Стабилитрон 6,2 В, 1 Вт 

6\8 В2\/49-С6\8 РЫ $0т89 Стабилитрон 6,8 В, 1 Вт 

67 ММВЕ170 Мое $0Т23 п-канальный ТМОП-транзистор 60 В 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
7 (белый) ВВУ\У55-02\// Зе $С080 Варикап УНЕ 

70 ВЕО70 Зе $0Т173 прп, 5,2 ГГц, 15 В, 35 мА 

71 ВЕО71 Зе $0Т173 прп, 5,2 ГГц, 15 В, 30 мА 

72 ВЕО72 Зе $0Т173 прп, 5,1 ГГц, 15 В, 50 мА 

72 2№7002 ] $0Т23 п-канальный МОП-транзистор 60 В, 170 мА 
73$ ВА$70 Зе $0Т23 Диод Шоттки 70 В, 50 мА 

7Зр ВА$70 РН $0Т23 Диод Шоттки 70 В, 50 мА 

7 ВА$70 РН $0Т23 Диод Шоттки 70 В, 50 мА 

73 ВА$70М/ РН $01323 Диод Шоттки 70 В, 50 мА 

73- ВАЗ70М/ РН $01323 Диод Шоттки 70 В, 50 мА 

73 МА4С$101А М/А $0Т23 Диод Шоттки 70 В, 50 мА 

73 ВЕО7З Зе $0Т173 при, 4,9 ГГц, 15 В, 75 мА 

73 2$65004 № с _ прп, ВР, 5 ГГц при 5 В/5 мА 

73$ ВЕО73$ Зе $01173 прп, 5,3 ГГц, 15 В, 100 мА 

74 ВЕО74 Зе $0Т173 прп, 6 ГГц, 16 В, 35 мА 

74$ ВА$70-04 Зе $0Т23 Полумост ВА$70 

74р ВА$70-04 РН $0Т23 Полумост ВА$70 

ТИ ВА$70-04 РН $0Т23 Полумост ВА$70 

ТА ВА$70-04\/\/ РН $01323 Полумост ВА$70 

ТИ ВА$70-04\// РН $01323 Полумост ВА$70 

74 МА4С$101В М/А $0Т23 Полумост МА4С$101А (73) 

74 ОТА114\МЕ Впо ЕМТЗ рпр, 10к/4,7к, 50 В, 100 мА 

74 ОТА114\МЧА Впо $С70 рпр, 10к/4,7к, 50 В, 100 мА 

74 ОТА114\М/КА Впо $659 рпр, 10к/4,7к, 50 В, 100 мА 

74 2$65005 № с _ прп, ВЕ, 5,5 ГГц при 5 В/5 мА 

75$ ВА$70-05 Зе $0Т23 Сдвоенный ВА$70, общий катод 

75$ ВА$70-05\/\/ Зе $01323 Сдвоенный ВА$70, общий катод 

75р ВА$70-05 РН $0Т23 Сдвоенный ВА$70, общий катод 

тЫ ВА$70-05\/\/ РЫ $01323 Сдвоенный ВА$70, общий катод 

тЫ ВА$70-05 РЫ $0Т23 Сдвоенный ВА$70, общий катод 

75- ВА$70-05\// РЫ $0Т323 Сдвоенный ВА$70, общий катод 

75 ВЕО75 Зе $0Т173 рпр, 5 ГГц, 12 В, 50 мА 

75У В2\/49-С75 РН $0т89 Стабилитрон 75 В, 1 Вт 

76$ ВА$70-06 Зе $0Т23 Сдвоенный ВА$70, общий анод 

76р ВА$70-06 РН $0Т23 Сдвоенный ВА$70, общий анод 

7“ ВА$70-06 РЫ $0Т23 Сдвоенный ВА$70, общий анод 

761 ВА$70-06\// РН $01323 Сдвоенный ВА$70, общий анод 

76- ВА$70-06\/\/ РН $0Т323 Сдвоенный ВА$70, общий анод 

76 ВЕО76 Зе $0Т173 рир, 5 ГГц, 15 В, 30 мА 

76 ОТА144\МЕ Впо ЕМТЗ рпр, 47к/22к, 50 В, 30 мА 

76 ОТА144\МЧА Впо $С70 рпр, 47к/22к, 50 В, 30 мА 

76 ОТА144\/КА Впо $С59 рпр, 47к/22к, 50 В, 30 мА 

773 ВА$70-07 Зе $0Т143 Сдвоенный ВА$70 

77$ ВА$70-07 Зе $0Т343 Сдвоенный ВА$70 

77 МА4С$101Е М/А $0Т143 Сдвоенный МАДС$1ОЛА (73) 

77 ВЕО77 Зе $0Т173 прп, 7 ГГц, 15 В, 20 мА 

78 ММВТ4258 Мат $0Т23 рир, импульсный, 700 МГц 

701 2№7001 Мот $0Т23 п-канальный МОП-транзистор 

702 2№7002 Мо $ОТ23 п-канальный МОП-транзистор 60 В, 0,11 А 
703 2№7003 Мот $0Т23 п-канальный МОП-транзистор 

712 №5$7002А Ма+ $0Т23 п-канальный МОП-транзистор 60 В, 0,28 А 
717 ЕММТ717 ге $0Т23 рир, импульсный, 0,625 Вт, 2,5 А, 12 В 
718 ЕММТ718 ге $О0Т23 рир, импульсный, 0,625 Вт, 2,5 А, 20 В 
720 ЕММТ720 г“ $ОТ23 рир, импульсный, 0,625 Вт, 2,5 А 

722 ЕММТ722 2е{ $0Т23 рир, импульсный 

723 ЕММТ723 ге $0Т23 рир, импульсный 

751 РЕМ7.5МВ1 РН $0Т346 Стабилитрон 7,5 В, 0,3 Вт 

752 РУМ7.5МВ2 РН $0Т346 Стабилитрон 7,5 В, 0,3 Вт 

753 РЕМ7.5МВЗ РН $01346 Стабилитрон 7,5 В, 0,3 Вт 

ТА ММВК901 Мое $О0Т23 прп, КЕ МКР9О1 

ТА МУМ521109\/1 Мо: $01363 Сдвоенный, прп аг 10К+10К 

ТАБ РУМ7Т.5МВ2А РЫ $01346 Сдвоенный стабилитрон 7,5 В, 0,3 Вт, общий анод 
7В ММВКБУ920 МОТ $О0Т23 прп, КЕ МКЕ920 

7В МУМ521209\/1 МОТ $0Т363 Сдвоенный прп, 22к/22к 

7С ММВК930 МОТ $О0Т23 прп, ВЕ МКЕ9ЗО 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
7С МУМ52139\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп, 47к/47к 
70 ММВБВ9З1 Мо! $ОТ23 прп, КЕ МВРЭЗ1 

70 НО4А 7211 _ Сдвоенный НОЗА, общий анод 
70 МУМ52140\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп, 10к/47к 
ТЕ ЕММТ-А42В Се - МР$А42 

ТЕ ММВБ2060 Мо! - прп, КР 1 ГГц, 30 В, 50 мА 
ТЕ МУМ52155\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп +10к 

ТЕ ММВБ4957 Мо! - прп, КР, 1,2 ГГц, 30 В, 30 мА 
ТЕ МУМ52119\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный при, 4,7к 

7С ММВБ5031 Мо! $ОТ23 прп, КР, 1 ГГц, 10 В, 20 мА 
7С МУМ52309\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп, 1к/1к 

ТН ММВБ5179 Мо! $ОТ23 прп, КР 2№5179/ВЕУ90 

ТН МУМ523109\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп, 2,2к/2,2к 
7) ЕММТЗ8С 2е{ $ОТ23 ВСХЗ8С 

7 МУМ52320\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп, 4, 7к/4,7к 
ТК ММВБ2857 Мо! - прп, КР, 1 ГГц, 15 В, 40 мА 
ТК МУМ52339\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп, 4,7к/47к 
ТЕ МУМ52349\\1 Мо! $0тТ3636 Сдвоенный при, 22к/47к 
7М МУМ52359\\1 Мо! $0тТ363 Сдвоенный прп, 2,2к/47к 
7М ММВБВ521Е Мо! $ОТ23 рпр, КЕ МВЕ521 

7М вс\м/е6нв 2е{ ЗОТ23В прп, 45 В, 0,8 А 

7М ММВБ941ВЕ Мо! ЗОТ23 прп, КР, 8 ГГц, МКЕЭ41 

ТМ ВС\М/68НВ Се $О0Т23 рир, 45 В, 0,8 А 

7Р ВС\У/66бЕК $С$ ЗОТ23В при, 45 В, 0,8 А, 350 мВт 
7Р ММВКВУ11Е Мо! $ОТ23 прп, КР, 6 ГГц, МКЕЭ11 
7В ММВБ536 Мо! - прп, КЕ МВЕ536 

ТТ ВС\У/68ЕВ 2е{ ЗОТ23В рир, 45 В, 0,8 А 

7\5 РЕМ7.5МВ РЫ $01346 Стабилитрон 7,5 В, 0,3 Вт 
7Х ММВВ571Е Мо! $ОТ23 прп, 8 ГГц, МВЕ571 

ТУ ММВБВУ41Е Мо! $ОТ23 прп, КР, 8 ГГц, МКЕЭ41 
7У5 В2\49-С7\5 РЫ $0т89 Стабилитрон 7,5 В, 1 Вт 
72 ММВБВУ51Е Мо! $ОТ23 прп, КР, 7,5 ГГц, МВЕ951 








Продолжение следует. 





Телефон: (095) 925-6047 
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